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Appendix C: Cross-reference listing 


Appendix C contains a cross-reference listing of cable vintage correlations 
and tables that reference the old cable apparatus codes to the new cable 
Product Engineering Codes (PEC). 


Table 49 
Meridian 1 cable vintage correlation (Part 1 of 2) 


Old Cables New Cables Description 


NT8D74AC NT8D74BC Clock Controller Cable 4 ft 
NT8D74AD NT8D74BD Clock Controller Cable 6 ft 
NT8D74AE NT8D74BE Clock Controller Cable 8 ft 
NT8D74AF NT8D74BF Clock Controller Cable 10 ft 
NT8D76AC NT8D76BC IGS to InterGroup Module Cable 4 ft 
NT8D76AD NT8D76BD IGS to InterGroup Module Cable 6 ft 


NT8D76AE NT8D76BE IGS to InterGroup Module Cable 8 ft 


NT8D76AF NT8D76BF IGS to InterGroup Module Cable 10 ft 
NT8D76AG NT8D76BG IGS to InterGroup Module Cable 12 ft 
NT8D76AJ NT8D76BJ IGS to InterGroup Module Cable 16 ft 
NT8D76AP NT8D76BP IGS to InterGroup Module Cable 20 ft 
NT8D77AA NT8D77BA Female Telco Cable 3 ft 
NT8D77AB NT8D77BB Female Telco Cable 2 ft 
NT8D77AC NT8D77BC Female Telco Cable 4 ft 
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Table 49 


Meridian 1 cable vintage correlation (Part 2 of 2) 


Old Cables 
NT8D77AD 
NT8D80AC 
NT8D80AD 
NT8D80AE 
NT8D80AF 
NT8D80AG 
NT8D80AJ 
NT8D80AL 
NT8D80AP 
NT8D80AZ 
NT8D85AB 
NT8D85AC 
NT8D85AD 
NT8D85AE 
NT8D85AF 
NT8D85AJ 
NT8D85AL 
NT8D85AP 
NT8D85AV 
NT8D85AZ 
NT8D86AD 


New Cables 


NT8D77BD 
NT8D80BC 
NT8D80BD 
NT8D80BE 
NT8D80BF 
NT8D80BG 
NT8D80BJ 

NT8D80BL 
NT8D80BP 
NT8D80BZ 
NT8D85BB 
NT8D85BC 
NT8D85BD 
NT8D85BE 
NT8D85BF 
NT8D85BJ 

NT8D85BL 
NT8D85BP 
NT8D85BV 
NT8D85BZ 
NT8D86BD 
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Description 


Female Telco Cable 6 ft 
CPU/MDU Interface Cable 4 ft 
CPU/MDU Interface Cable 6 ft 
CPU/MDU Interface Cable 8 ft 
CPU/MDU Interface Cable 10 ft 
CPU/MDU Interface Cable 12 ft 
CPU/MDU Interface Cable 16 ft 
CPU/MDU Interface Cable 20 ft 
CPU/MDU Interface Cable 25 ft 
CPU/MDU Interface Cable 5 ft 
Network to PE Cable 2 ft 
Network to PE Cable 4 ft 
Network to PE Cable 6 ft 
Network to PE Cable 8 ft 
Network to PE Cable 10 ft 
Network to PE Cable 16 ft 
Network to PE Cable 20 ft 
Network to PE Cable 25 ft 
Network to PE Cable 35 ft 
Network to PE Cable 5 ft 
Network to PE Cable 6 ft 
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Table 50 
Discontinued cables 


Discontinued Replacement Description 


NT8D75AC NT8D77BC Clock Controller to Clock Controller 
NT8D75AD NT8D77BD Clock Controller to Clock Controller 
NT8D75AL NT8D76BP InterGroup to Junctor Cable 20 ft 
NT8D80AB NT9J80BC CPU Interface Cable 2 ft 





Table 51 references the old cable apparatus code to the new PEC. 


Table 51 
Old apparatus to new PEC code (Part 1 of 3) 


Old apparatus New PEC Description 
NE-A18QA NT8D99AB Equivalent PEC 
NE-A18QA NT8D99AC Equivalent PEC 
NE-A18QA NT8D99AD Equivalent PEC 
NE-A25A NT9J94AB Equivalent PEC 
QCAD36 NT8D95AJ Equivalent PEC 
QCAD37 NT8D95AW Equivalent PEC 
QCAD110A No Equivalent PEC 
QCAD110B NT8D74AF Equivalent PEC 
QCAD120 NT8D82AC Equivalent PEC 
QCAD122A NT8D76AC Equivalent PEC 
QCAD122B NT8D76AD Equivalent PEC 
QCAD122C NT8D76AF Equivalent PEC 
QCAD122D No Equivalent PEC 


QCAD122E NT8D76AL Equivalent PEC 
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Table 51 
Old apparatus to new PEC code (Part 2 of 3) 


Old apparatus New PEC Description 


QCAD122F NT8D76AP Equivalent PEC 
QCAD122G NT8D76AE Equivalent PEC 
QCAD123A NT8D80AB Equivalent PEC 
QCAD123B No Equivalent PEC 
QCAD123C NT8D80AC Equivalent PEC 
QCAD123D NT8D80AD Equivalent PEC 
QCAD123E NT8D80AF Equivalent PEC 
QCAD123G NT8D80AL Equivalent PEC 
QCAD123H NT8D80AP Equivalent PEC 
QCAD124A No Equivalent PEC 
QCAD124B NT8D85AC Equivalent PEC 
QCAD124C NT8D85AD Equivalent PEC 
QCAD124D NT8D85AF Equivalent PEC 
QCAD124E No Equivalent PEC 
QCAD124F NT8D85AL Equivalent PEC 
QCAD124G NT8D85AP Equivalent PEC 
QCAD124H NT8D85AT Equivalent PEC 
QCAD124J NT8D85AV Equivalent PEC 
QCAD124K No Equivalent PEC 
QCAD124L NT8D85AZ Equivalent PEC 


QCAD124M NT8D85AE Equivalent PEC 





QCAD125 No Equivalent PEC 


553-3001-109 Standard 5.00 October 1997 
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Table 51 
Old apparatus to new PEC code (Part 3 of 3) 


Old apparatus New PEC Description 


QCAD130 NT8D79AF Equivalent PEC 
QCAD133 NT8D97AX Equivalent PEC 
QCAD240 NT8D78AA Equivalent PEC 
QCAD311A1 NT9J98AC Equivalent PEC 
QCAD311A2 NT9J98AD Equivalent PEC 
QCAD311A3 NT9J98AE Equivalent PEC 
QCAD311A4 NT9J96AC Equivalent PEC 
QCAD311A5 NT9J96AD Equivalent PEC 
QCAD311A6 NT9J96AE Equivalent PEC 
QCAD312A NT8D73AD Equivalent PEC 
QCAD312B NT8D73AF Equivalent PEC 
QCAD317 NT8D83AC Equivalent PEC 
QCAD317 NT8D83AD Equivalent PEC 
QCAD320A NT8D77AA Equivalent PEC 
QCAD320B NT8D77AD Equivalent PEC 


QCAD333 NT8D96AB Equivalent PEC 
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Table 52 references the new PEC to the old cable apparatus code. 


Table 52 


New PEC to old apparatus code (Part 1 of 5) 


New PEC 


NT8D73AD 
NT8D73AF 
NT8D73AL 
NT8D73AS 
NT8D74AC 
NT8D74AD 
NT8D74AE 
NT8D74AF 
NT8D74AJ 

NT8D75AC 
NT8D75AD 
NT8D76AC 
NT8D76AD 
NT8D76AE 
NT8D76AF 
NT8D76AG 
NT8D76AJ 

NT8D76AL 
NT8D76AP 
NT8D77AA 
NT8D77AB 


Old apparatus 
QCAD312A 
QCAD312B 


QCAD110B 


QCAD122A 
QCAD122B 
QCAD122G 
QCAD122C 


QCAD122E 
QCAD122F 
QCAD320A 
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Description 

Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 


Equivalent Apparatus Code 


Equivalent Apparatus Code 


No Equivalent Apparatus Code 
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Table 52 
New PEC to old apparatus code (Part 2 of 5) 


New PEC Old apparatus Description 


NT8D77AB No Equivalent Apparatus Code 
NT8D77AD QCAD320B Equivalent Apparatus Code 
NT8D78AA QCAD240 Equivalent Apparatus Code 
NT8D79AB No Equivalent Apparatus Code 
NT8D79AC No Equivalent Apparatus Code 
NT8D79AD No Equivalent Apparatus Code 
NT8D79AE No Equivalent Apparatus Code 
NT8D79AF QCAD130 Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AB QCAD123A Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AC QCAD123C Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AD QCAD123D Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AE No Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AF QCAD123E Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AG No Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AJ No Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AL QCAD123G Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AP QCAD123H Equivalent Apparatus Code 
NT8D80AZ No Equivalent Apparatus Code 
NT8D81AA No Equivalent Apparatus Code 
NT8D82AC QCAD120 Equivalent Apparatus Code 
NT8D82AD No Equivalent Apparatus Code 





NT8D83AC QCAD317 Equivalent Apparatus Code 
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Table 52 


New PEC to old apparatus code (Part 3 of 5) 


New PEC 


NT8D83AD 
NT8D84AA 
NT8D85AB 
NT8D85AC 
NT8D85AD 
NT8D85AE 
NT8D85AF 
NT8D85AJ 

NT8D85AL 
NT8D85AP 
NT8D85AT 

NT8D85AV 
NT8D85AZ 
NT8D86AC 
NT8D86AD 
NT8D87AC 
NT8D88AC 
NT8D88AD 
NT8D89AX 
NT8D90AF 
NT8D91AC 
NT8D91AD 


Old apparatus 


QCAD317 


QCAD124B 
QCAD124C 
QCAD124M 
QCAD124D 


QCAD124F 
QCAD124G 
QCAD124H 
QCAD124J 

QCAD124L 
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Description 

Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 


Equivalent Apparatus Code 


Equivalent Apparatus Code 


No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 


No Equivalent Apparatus Code 





No Equivalent Apparatus Code 
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Table 52 
New PEC to old apparatus code (Part 4 of 5) 


New PEC Old apparatus Description 

NT8D91AE No Equivalent Apparatus Code 
NT8D91AF No Equivalent Apparatus Code 
NT8D91AG No Equivalent Apparatus Code 
NT8D91AJ No Equivalent Apparatus Code 
NT8D91AP No Equivalent Apparatus Code 
NT8D91AT No Equivalent Apparatus Code 
NT8D91AV No Equivalent Apparatus Code 
NT8D92AB No Equivalent Apparatus Code 
NT8D93AJ No Equivalent Apparatus Code 
NT8D93AW No Equivalent Apparatus Code 
NT8D95AJ QCAD36 Equivalent Apparatus Code 
NT8D95AT No Equivalent Apparatus Code 
NT8D95AW QCAD37 Equivalent Apparatus Code 
NT8D96AB QCAD333 Equivalent Apparatus Code 


NT8D97AX QCAD133 Equivalent Apparatus Code 


NT8D98AD No Equivalent Apparatus Code 
NT8D98AF No Equivalent Apparatus Code 
NT8D98AL No Equivalent Apparatus Code 
NT8D98AS No Equivalent Apparatus Code 
NT8D98AT No Equivalent Apparatus Code 
NT8D99AB NE-A18QA Equivalent Apparatus Code 





NT8D99AC NE-A18QA Equivalent Apparatus Code 
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Table 52 


New PEC to old apparatus code (Part 5 of 5) 


New PEC Old apparatus 


NT8D99AD NE-A18QA 
NT9J93AD 

NT9J94AB NE-A25A 
NT9J95AJ 

NT9J96AC QCAD311A4 
NT9J96AD QCAD311A5 
NT9JI6AE QCAD311A6 
NT9J96AG 

NT9J96AH 

NT9JI6AJ 

NT9J97AC 

NT9J97AD 

NT9J97AE 

NT9J97AG 

NT9J97AH 

NT9J97AJ 

NT9J98AC QCAD311A1 
NT9J98AD QCAD311A2 
NT9J98AE QCAD311A3 
NT9J99AC 

NT9J99AD 

NT9J99AE 
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Description 

Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 

No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
No Equivalent Apparatus Code 
Equivalent Apparatus Code 


Equivalent Apparatus Code 


Equivalent Apparatus Code 


No Equivalent Apparatus Code 


No Equivalent Apparatus Code 





No Equivalent Apparatus Code 


